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नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 10, 1971 ( आसाद 19, 1893 ) 
NEW DELHI, SATURDAY , JULY 10 , 1971 (ASADHA 19 , 1893 ) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 

भाग 1 - खण्ड 3 
( PART I - SECTION 3 ) 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अधिनियमों , विनियमों, आवेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations , Orders and Resolutions issued by 

the Ministry of Defence) 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi . the 10th July 1971 


रक्षा मन्त्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 10 जुलाई 1971 
सं० 1605 दिनांक 22 जून , 1971 - जनरल रिजर्व इंजी 
नियर फोर्स के अधिकारियों और निरीक्षकों द्वारा पहने आने वाले 
रैक बैजों का निर्धारण करते हुए भारत सरकार , रक्षा मंत्रालय 
की अधिसूचना संख्या 2650 दिनांक 15 नवम्बर 1968 में निम्न 
सिखित और संशोधन किया जाता है : - - 

उक्त अधिसूचना में पैरा I ( सी . ) ( II ) के अन्तर्गत सुपर 
वाइजर , फायर ग्रेड II के बाद "स्टोरमेन ( तकनीकी ) " 
जोड़ें । 
मिसिल संख्या 67104/ 2ी० जी० बी० आर०/३० जी० 1/ 
3118/ डी . ( ए० जी०- 1 ) 

सी० वी नारायणन , अवर सचिव 


No . 1605 , dated 22nd June 1971. - -- The following further 
amendment is made to the Notification of the Government 
of India , Ministry of Defence No. 2650, dated 15th November 
1968 , laying down the badges of rank to be worn by Officers 
and Supervisory staff in the General Reserve Engincer 
Force : - - 


_ _ In the said notification, under Para 1 (c ) ( ii ) - after item 
Supervisor, Fire Gde. II - add Storeman ( Tech .) . 


[ Case No. 67104 / DGBR/ EGI/ 3118 / D ( AG- 1) ] 


C . V. NARAYANAN, Under Secy . 
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